Panasonic" 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げ 

いたださ、まことにありびとうございます。 

♦取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全 
にお使いください。 

• ご使用前に「安全上のごま意」 （ P . 4〜 P . 已) 
を必ずお読みください。 

♦保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」など 
の記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に 
保管してください。 

• この取扱説明書は NR - F 己己 6 T の写真-イラ 
ストを使用し、説明していますび、他の機種 
も使い方は同じです。 


保証書別添付 


パナソニックの会員サイト ！ "CLUB Panasonic 」 
で「ご愛用者登録」をしてください。 

(詳しくは P . 3日をご参照） 


取巧説贈 

冷凍冷威庫嫁庭用) 


品ま NR-F606T 
品 SNR-F556T 
品ま NR-F506T 
品番 N R- F 456T 
品番 NR-F476TM 

(□-タイプ） 



使いこなしガイド 
















































W ム 1 r -| — iH - I ■冷凍室伸」 • 冷蔵室「中」の温度設定時のみ 

1-1 —I ノし思牛也」 自動でエコナビ運転になります。 


生活パターンに合わせて、かしこく省エネ^^ 

使わない時間帯は、自動でエコナビ運転 


エコナビランプ 


照度センサー 



■エコナビ運転中は、エコナビランプが点灯 

-冷蔵庫の周囲の明るさを照度センサーで検知。 

就寝中など、冷蔵庫の周囲び暗くなると※3エコナビ運転します。 

- 3週間分の曜日ごと、1時間ごとのドア開閉を記憶して、家族の生活 
パターンを分析し、使用頻度の少ない時間帯を予測してエコナビ運転します。 

3週間分の生活パターンを学習し、4週目じI降に反映しますので 
4週目からエコナビランプの点打/消打パターンび変わることびあります 


♦エコナビランプ点灯開始から己分後、光の明るさは弱くなります。 
(点巧び気になる場合は、消すことびでさます。 P . 27) 


冷蔵庫の使用状態によりエコナビ運転しない場合があります。 
詳しくは、 P . 30をご覧ください。 



■ 操作パネルの表示 

• ふだんは節電のために消なしています。 

ただし、次のような場合は点灯してお知らせします。 

-新鮮凍結運転中 
• 速氷中 
-製氷停止中 
-エコナビ運転中 

-電源プラグを差してから約 5 秒間、全ての表示を点な 
操作パネルの見かた/使い方は、 P . 8を ご覧 <ださい。 


※] 周囲温度、周囲の明るさ、ドア開閉回数と時間、食品の収納状態などにより効果は異なります。 

※2当社環境試験室において ail 下の当社試験条件にて測定した値。条件: NR-F 己己 6T において、冷凍室「中」•冷蔵室「中」設定。 
一 曰当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア39回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に] 日日日 g 相当の模擬負荷、 
冷蔵室に2.己 L 相当の水負荷を投入。冬場（周囲温度]己で）は].07 kWh-0.90 kWh、 夏場（周囲温度3日で）は 
1 .70 kWh -1.49 kWho 機種により投入負荷、測定値は異なります。 エコ ナビ効果の測定条件は、 」IS C98 日]- 2 日日 6 
とは異なります。 

※3約3〜 ] 日ルクス！;(下を、照度センサーび感知。 
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お巧い合わせの 
をい頃目を巧しやず< 
しました！ 


♦氷びでをない！ 

製氷びうまくいかない！ 

17-29ぺージ 


「ブーン」「ボコボコ」 

♦冷蔵庫か5音びずる！ 

28 ぺージ 


参よく冷スない！ 

30 ぺージ 


お問い合わせや修理を依頼される前に 
まずご確認ください。 



ら<じ 



毎曰の 
ほいかた 


ち全上のごミ主意 
準備ずる 


操作パネルの見かた 
/使い方（温度を調節ずる） 

使いこなしのコツ 

使いこなず 

•冷蔵室 

棚の高さを変える 

#新鮮凍結ルーム 
•製氷室 
•冷凍室 
•野菜室 


化要な 
とを 



お手入れのコツ 
お手入れずる 

•庫内 


• 自動製氷機 

給水タンク/浄水フィルター 


洗える製氷皿 

こんなとさは一 

停電した/長期間使わない 
引越しする 
こんな音や表示び出たら 
操作□ックをしたいとさ 

故障かな？ 
保証と アフターサービス 
仕様/別売品 


ぺージ 




20 

24 

裏表紙 
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まを上のご注意 ^必ずお守りください^ 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 「死 t や重傷を負うおそれびある 

/!\ s ' に q 内容」です。 


AV 三う-^^「軽傷を負ラことや、財産の損害び 
/! \ 発生するおそれびある内容」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 


L て1かがない内容です。 


実行しなければならない 
内容です。 



原のプラグやコードは… 


f ^を蔵届の上には… 



© 次のことを守る 

(火災や感電の原因となります） 

•電源プラグのほこりなどは定期的にとる。 

♦交流 ] 00 V •定格]日 AlU 上のコンセントを単独 
で使ラ。 

♦コードを下向さに、電源プラグは根元まで確実に 
差し込む。 

♦電源プラグを抜くとさは、コードを持たずに必ず 
電源プラグを持って抜<。 

• お手入れの際は必ず電源プラグを抜<。 

♦長期間ご使用にならないとさは必ず電源プラグを 
コンセントから抜く。 



Q 次のことをしない 

(乂災や感電の原因となります) 



♦めれた手で、電源プラグの抜さ差しはしない。 

• 電源プラグやコードを破損するようなことはしな 
し、傷つけたり、加工したり、高温部に近づけた 
り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 
重い物を載せたり、束ねたりしない。 
^プラグやコードの修理は、販売店にご相談くだ 
さい。 

♦電源プラグを、冷蔵庫の背面で押しつけない。 
♦コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの差 
し込みび緩いとさは使用しない。 

V_ J 


ヴイクルするとをは… 

© • IJ サイクルされる場合な 
どは、必ずドアパッキン 
グをはずす。 

(幼児閉じ込みのおそれ 
^_びあります）_トソ/パッキングが 



Q •絶対に物を置かない。 

(振動で落下し、けびのおそれびあります) 
参水を入れた容器を置かない。 

( こぼれた水で電気部品の絶縁び悪くな 
り、火災や感電の原因となります） 



fis 使いのとをは… 


Q 参本体や庫内に水をかけない。 

♦本体の冷却回路(本機背励を傷付けない。 
•引火しやすいちのを入れない。 

•可燃性スプレーを近くで使用しない。 

•脱臭器などの電気製品を入れない。 

(感電や引火、爆発のおそれびあります） 

♦薬品や学術試料を入れない。 

(厳しい温度管理び必要な物は、家庭用冷蔵庫で 
は保存でさません） 

•「nanoe (ナノイー)」の噴出 □ (野菜室天面）に 
指やピン*針金、金属物などの異物を入れない。 
(感電やけびの原因になります） 

• ドアにぶら下がらない、乗らない。 

♦製氷皿上部の機械部に手を入れない。 

♦製氷停止をせずに、製氷皿をはずさない。 

(けびをするおそれびあります） 
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令けど、けび 7^^ 
事がなどのおそれ 



置ずるとをは… 


〇 

9 

アース線 
接続 


♦地震にそなえて転倒防止処置をする。 

( P . 6)(けびをするおそれびあります） 
•冷蔵庫の周囲はすさ間をあけて据え付 
ける。 （ P . 6)(冷媒び漏れると滞留し、 
発火-爆発のおそれびあります。） 

参湿気の多い場所*水気のある場所で使ラ 
とさはアース（接地）-漏電遮断器を 
取り付ける。（販売店にご相談ください） 
(漏電のとさに感電のおそれびあります） 


0 


• 水びかかるところには据え付けない。 
(乂災や感電の原因となります） 


らしちのとをは… 




♦背面のカバーは絶対に開けない。 
♦分解や修理、改造は絶対にしない。 
(感電や引火、爆発のおそれびあります） 


〇 


•都市ガスなどのガスび漏れたら、 
冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する。 
♦可燃性冷媒を使用しているので、 

冷却回路（配管）を傷つけたら窓を開け 
て換気してから、販売店に相談する。 
(感電や引乂、爆発のおそれびあります） 


異常-»障時には… 

直ちに使用を中止し、電源プラグを巧く 

(発煙•発乂、感電のおそれびあります） 

♦電源コード、プラグび異常に熱い 
異常-故障例•電源コードに深いキズや変形びある 
•焦げくさいニオイびする 
♦ビ IJ ビ IJ と電気を感じる 

すぐに販売店へ点検*修理を依頼して<ださい。 


〇 


食品を収納するとをは‘ 


0 


ガラストレイに強い衝撃を加えない。 
(ガラストレイび割れて、けがをする 
おそれびあります） 

♦ガラストレイより前に出さない。 

• ドア棚の底まで入らないちのは入れない。 
(食品の落下により、けびをするおそれび 
あ0ます） 

♦ビン類を冷凍しない。 

(中身び凍って割れ、けび 
をするおそれびあります） 

♦冷凍中の食品や容器（特に金属製)、アル S 
プレート （ P . ]4) をめれた手で触らない。 
(凍傷のおそれびあります） 

♦異臭びしたり、変色したり 
した食品は食べない。 

(腐敗 I しより、病気の原因 
になることびあります） 





0 


_ I すホレ1〇 


〇 



ドアを開け閉めするとをは… 

♦他の人び触っているとさは開け閉めしない。 
•引さ出し式ドア上面に指をかけて閉めない。 
•下の弓 I さ出しで足を挟まない。 

(指詰めのおそれびあります） 

• ドアを強く開け閉めしない。 

(食品の落下により、けがをするおそれびあります） 

お手入れのとをは… 

►ガラストレイの取り付け、 

取りはずしは確実にする。 

(ガラストレイび落下すると、打撲や破損 
こよるけびをするおそれびあります） 

金属 レールを こすらない。 

• 冷蔵庫底面に手や足を入れ 
ない。 

(鉄板の端面で、けびをするおそれびあります） 

設置、あ動-運搬のとをは… 

♦床び丈夫で水平なところに調節脚で、 
しっかり固定する D 

(冷蔵庫び移動したり、倒れたりしてけ 
びをするおそれびあります） 

参傷つきやすい床の上やクッションフ□ア等の 
柔らかい床の上では保護用の板などを敷く。 
(床を傷つけるおそれびあります） 

♦運搬用取っ手を持って運ぶ。 

(手びすべって、けびを 
するおそれびあります） 


0- 

雨 

〇 


蛇 



靈上の墨思 
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準備する 


1次のような場所に置く 



•熱気-直射日光の当た5ない場所 

-冷却力の低下をおさえ、電気のムダを防ぎます。 

•湿気が少なく、風通しの良い場所 

-サビや結露の発生をおさえます。 

-使い始めにプラスチックからにおいのする場合びあります。 
念のためにおいびこもらない様に部屋の風通しをよくしてくだ 
さい。においは次第に消えます。 

•丈夫で水平なところ 

-じゅラたん、たたみ、塩化ビニール製の床材では、変形•変色 
のおそれびありますので、下に板を敷いてください。 


■はじめてお使いに 


なる前に 

• 湿らせた柔らかい布で庫内を 
而く （ P . 20) 

-給水タンク、浄水フィルター 
及び製氷皿を水洗いする。 

( P . 22〜 P . 23) 


•他の機器か5離れたところ 

-テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止します。 

•電源プラグが掃除しやすい場所 

-ほこりを定期的に掃除してください。（ほこりによる発火を防止) 

•放熱スペースを確保でさる場所 

. 背面は壁につけられます 

(振動音びする、または壁の変色巧れび気になるとさは 
離してください） 



己 0 mm 

上 


5 mm _ L 化 



冷蔵庫を固定ずる 


①脚カバーをはずす。 



左-ちの 「4 J EP の裏に 
手をかけて、引く 


②調節脚を回して、脚を床面③脚カノ（一を戻す。 
まで降ろして固定する。 

(左ち2か所） 




脚カバーを本体の両端に揃え、 

少し上に持ち上げなが5取り付ける 


♦固定び不十分なとき、ドアの開閉時にコッコッという音びすることびあります。（性能面の問題はありません) 
丈夫で水平なところに固定してください。 



■ ドアび下びつている場合 

下びっている側の調節脚を左図を参考に回して 
調整してください。 

参食品の荷重や床材へのなじみによって4曰〜 

己曰後にドアの下びりび生じる場合びありま 
す。その場合は、再度調節してください。 
♦それでもドアの下びりび直らないとさは「プレー 
トセット」（別売品：裏表紙）をお使いください。 



■世!震で倒れない工夫はあ0ますか？ 

冷蔵庫転倒防止ベルト（金具付さ）を利用するとさは、 
販売店にご相談ください。（別売品：裏表紙） 




6 

























































源コンセントに差ず 





電源コンセントは単独で、交流] 00 V 、定格]己 Aii (上を使用する。 

• 設置後すぐに電源プラグを差し込んでも問題ありません。 

•電源投入時は、冷蔵庫の周囲や表面（側面）び熱くなることびありますび 
(約己0む〜60む：周囲温度30で）、異常ではありません。 

♦わし電源プラグを抜いたとさは、7分じ(上待ってから差し込んでください。 
( P . 24) 


I アース(接地)にごいて 

万一の感電事故防止のために、 

アース（接地）することをおすすめします。 


調理場や±間など、どラしても湿気-水気 
の多い場所に設置の場合は、アース（接地) 
の他に、漏電遮断器の設置び義務づけられ 
ています。 

お買い上げの販売店にご相談ください。 


アースを接続してはいけないところ 
•水道管（感電の危険） 

•ガス管（爆発の危険） 

•電話線や避雷針のアース（落雷のとを危険） 
法令などで禁止されています。 


アース線の接続のしかた 
♦アース端子がある場合 

アース線を専用コンセント側のアース端テと冷蔵庫背 
面下部の霞記号部にある、アースねじ部へ接続してく 
ださい。 


専用コンセント 


アース 端テ 
アース 線 

銅線（直径1.目 mm) 
お買い上げの販売店で 
アース接続ねじ（冷蔵庫背面下部）お巧めください。 

♦アース端子がない場合 

お買い上げの販売店に依頼し、アースエ事 （ D 種接地 
工事）をしてください。 

(アースエ事費は本製品の価格には含まれていません） 



^4庫内を冷やず 



• 庫内び冷えるまで4時間程度かかります。 

•夏場など暑いとさは、しっかり冷えるまで24時間上かかる場合びあります。 

•製氷は庫内び十分冷えてから始まります。（庫内び十分冷えるまで製氷皿には給水されません) 
参新鮮凍結機能は、冷蔵庫び十分冷えてからお使いください。 


C お願い ） 

•十分冷えるまでは、あまりドアを開閉しないでください。 
暖かい空気び流れ込み冷えにくくなります。 




•細 


■裏面のシールは、はびをないで 


<だをい 

断熱材の注入□です。 

はびすと、冷えび悪くなる原因 
になります。 

もしはびしたとさは、布製ガム 
テープを 四角に切ってはって 
ください。 


rite 


シ 

H 

ル 


曰 


■上にちのを置かないで 


<だをい 

上部コンプレッサー 
(圧縮機）の放熱で、 
熱くなることびあり 
ふ9 〇 

放熱びし【しくいと冷 
却能力び低下するこ 
とびあります。 


ジジ 



圧縮機 


♦温泉地区でお使いの場合は、空気中の温泉成分によっては冷却回路（配管）の防鐘処置び必要な場合びあります。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 















































































操作/ \ネルの見かた/使い方 

♦ふだんは節電のため各表示を消'灯しています。 

(• 電源を入れたとさは、すべての表示び点灯し、約日秒後に消灯します \ 

V- 新鮮凍結運転中、速氷中、製氷停止中およびエコナビ運転中には、該当のランプび点灯してお知らせしますノ 



エコナビランプ 

照度センサ 

お知らせ表示部 

新鮮凍結 
速氷 

製氷停止 


各室の温度設定 
• 冷凍室 
-冷蔵室 


選択ボタン 
(上に移動) 


メニュー/決定 

ボタン 


選択ボタン 
(下に移動) 


エコナビ運転中に点打 

-エコナビ運転中に、冷凍室または冷蔵室の温度調節を「中」 
(外に設定した場合は、エコナビ運転を中止します 
-エコナビ運転は強制的に動作させることはでさません 
-新鮮凍結運転中*速氷中は、エコナビ運転に入りません 
-エコナビランプの点打び気になる場合は、 

消すことびでさます （P. 27) 

冷蔵庫周囲の明るさを検知し、エコナビ運転します 

異常の発生、デ f f ー ドを表示 （P. 25) 

操作□ック 「CL 」 表示 （ P. 27) 

新鮮凍結運転中は常時点灯 （P. ] 4) 

速氷中は常時点灯 （P. ] 6) 

製氷停止中は常時点灯 （P. ] 7) 

-点灯び気になる場合は、消すことびできます （P. 27) 


各温度調節設定時に点灯 

-冷凍室温度調節時のみ、「パワー」設定ちでさます 


説明のため、全ての表示を点打状態にしています。 


ボタンで、メニュー/設定の項目を選択して 


ボタンで、決定する 
【お買い上げ時の温度設定】 


を 凍 

中 

冷 蔵 

中 


♦冷蔵室のドアび閉まっているとさのみ、設定を変更でさます。 

♦「パワー」冷凍、「速氷」及び「新鮮凍結」動作中は通常より多く電力を消費します。 

♦ボタンを操作したときに、お知らせ表示部に 「CL」 び表示する場合は、操作□ックび設定されています。 （P. 27) 
♦操作パネルには、強い衝撃や硬いわのを当てないでください。（表面び割れたり、傷びついたりします） 


製氷停止^ 


速氷 


新鮮凍を 



操作部 


表示部 
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， 


ふだんは「中」のままでお使いください。 
冷え具合を変えたいときは、調節できます。 




r 冷凍」または r 冷勵を選択する 

を押す。 


ミ夫定 


2 


\y 


を押し、 


3 . 


厂冷凍1 または1 冷蔵 I を点滅させる。 

現在の設定状態が点'なで表示されます ] 

を押し、 


ミ夫定 


または I 冷蔵 I を決定する。 
(表示び点灯） 

現在の設定状態が点滅で表示されます2 



お好みの設定に変更する 

4 . 


へ 


または 


\y 


を押し、 


お好みの表示を点滅させる。 

[押すたびに、点滅表示び切り替わります] 


己. 


巧を 


を押し、 


お好みの設定を決定する。 
(選んだ設定の表示び点灯） 
「ピー」音び鳴り設定完了。 
(しばらくすると表示び消灯） 



《2 



《2 


(周囲温度30む、食品を入れずにドアを閉め、安定したとさの目安です。周囲温度、 
食品の収納状態、ドアの開閉など使用状態によって温度は異なる場合びあります） 


お知らせ 


♦設定変更中に約] 0秒間操作しないとさは、表示び消灯し、設定は変更されません。 
♦上記4および日の操作中に、 [ M ] 表示わ点滅している場合は、結露防止弱 （ P . 26) 
び設定されています。（通常は点灯します） 


•R 14 


•P. 16 


•P. 17 



^令凍 I 




表示部 

冷凍 

冷蔵 

パワー 

「中」より約3で〜4 ° C 低め 

— 

強 

「中」より約2で〜3で低め 

「中」より約2で〜3で低め 

中 

約一] 8 °c 〜 一 2crc 

約3で〜目 °C 

弱 

「中」より約2 ° C 〜3 ° C 高め 

「中」より約2 ° C 〜3 ° C 高め 



速氷 


新鮮凍結 


製氷停止 


その他の設定 


製氷停止 


/で 



操作パネルの見かた/使い方 
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る 
をす 
度節满励 
温調除除 





















































使いこなしのコツ 


省エネのコツ 




•省エネの基本は冷気の節約！ 


つめ込まない 

冷気の流れび悪くなります。 
食品の間にすさ間をつくり 
ましよつ D 

■店 化 


mm 


ドアの開け閉めは 
最小限に 

こまめに開け開 
めすることで、 

冷気漏れを防ぎ 
電気のムダび減 
ります。 


ドアはしっか0閉める 

ドアにすさ間びあると、暖かい空 
気び入り電気のムダになります。 




製^^^ 



を気の吹を出し□を 
ふさがない 

冷気び行さ渡らないと、 
庫内び冷えにくくなるば 
かりか、庫内を冷やそう 
と、より電気を使います。 
. 奥のダクト （ P . ]3)の 
左ち•上面 • 刖面にある 
冷気の吹さ出し□から 
冷気(矢印）び吹さ出し 
ふ9 〇 



NR - F 己己目 T のイラストを 
使用し、説明しています。 


熱いものはをましてか5 


庫内の温度をあげる 
だけでな<、 

他の食品の鮮度にわ 
影響を与えます。 




入れなくていいをのは、入れない 


■冷暗所で十分！ 

カツトしていない玉ねざや 
じゃびいわ、ごぼうなどは、 
(夏場を除いて）入れる 
必要はありません。 


•參 


■食べる直前に冷やすだけ！ 

カツトしていない南国系の 
フルーツは、冷やし過ざると、 
色び変わったり、ビタミンび 
減ったりすることわ。 


推 



こんな食品は密閉容器かラップでの保巧を！ 



^ チルド室でのラップな し^ 
保存の目安 


食品例 

時間の目安 

サンドイッチ 

約3時間 

刺身 

約6時間 

サラダ 

約6時間 

だしまさ卵 

約9時間 


(当社官能評価; 
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何をどこに入れる？ 


保を期間の目安 


ほうれん草 
(下段）約5曰 

チンゲン菜 
(下段）約7曰 

卜7卜 

(上段）約] 0曰 


野菜室 


(19 ページ） 




r 野菜-果物」 

高めの湿度で、 
野菜や果物を 
みずみずし< 
新鮮に保つ。 


♦温度調節は「中」設定時、使用条件により多少変動します。 

♦保存期間は、保存する前の鮮度やフ U —ジングち法、冷蔵庫の使用状態によって異なります。 
(上表は、周囲温度30でで各庫内を「中」に設定し、ドアの開閉なしのとさ） 


チルド室 

(13 ページ） 


「チルド」 

加工食品や、乳製品 
などの保存に。 


鱗^ 




5ンチ 
約 2.5 曰 

生さけ 
約4曰 

牛•豚肉 
約3曰〜己日 


を蔵ま 

(12 〜13ページ） 


「すぐ使うもの」 

日常的に使う 
ストツク食材や 
飲料、すぐ使う 
食品の一時保存に。 


^20 


約 


約 


17で 
19で 


新鮮凍输トム 

(14 〜15ページ） 


「スピード冷凍 丄 

食材を新鮮なまま、 
ご飯やおかずを 
アツアツのまま 
—ヌ U こ)で凍。 


新鮮凍結させた 
食品の長期保存は 
冷凍室がおすすめ！ 



約 


約 


18で 
20で 


を凍ま 

(18 ページ） 


r 長期保存」 

冷凍食品や乾物の 
保存に。 


A 


5ンチ 
約]か月 

生さけ•牛•豚肉 
約].5か月 

パン*ごはん 
約2か月 


ミ ♦ 


CC 

〇 〇 

8 3 

約 約 


PC 

2 〇 

約 約 


CC 

63 

約 約 





















使いこなす ( 冷蔵室 ) G チルド室^ 


冷蔵室 


n -2 べんり棚（上か53段目)」は、前後半分に分割できまず 


■前半分をはずして、上にセツトする。 



•大さな、なべやビア樽わラクラク入ります。 


■前半分をはずして、下にセットする。 



•ノ」\物食品び数多く入ります。 


「トレイ（上か 52 段目のみ)」は、高さを変え 5 れます 


①奥を持ち上げる。 



②トレイを下に傾けなびら引<。 



③トレイを回転させて取り出す。 



■ ドアが十分開かないときは… 

一] • 2べんり棚を分割してください。 

♦ NR-F4 日 6T は、上から3段目のトレイを 
2段目の位置に変えることで、大さな、 
なべやビア樽もラクラク入ります。 


④逆の手順で好みの位置に差し替える。 





r ドア棚」の位置は、変え5れまず 


■ミニドア棚とボトル棚を 
入れ替える。 

(左ドアの下2段） 


■好みの位置に差し替える。 

(• ちドアは上から]段目のみ 

左ドアは上から2段目のみ （NR-F476TM は除く) 



C お願い J 

♦水分の多い食品は冷気の吹さ出し□付近に置くと、冷えすざて凍ることびありますので、 
冷気の吹さ出し□付おには置かないでください。 （P. ]0) 
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《 ] NR - F 606 T はガラストレイ-ル物ケースと 
卵ケースおよび左ドアの幅び日日 mm 
広びります。 

《2 NR - F 476 TM は「□-タイプ」ですので 
ドア棚の個数（ち2コ、左]コ）と 
トレイの間隔は異なります。 

《3 NR - F 4 己 6 T は、 ]*2 べんり棚びトレイと 
なります。 


回転仕切体び開いている 回転仕切体を元にわどす 


::: 


回転仕切体 




命 


回転仕切体 

手前に開いた場合は、元の位置にもどして 
<ださい 

(破損の原因になります） 

左ドア※] 


トレイ （2 枚） _ 

1 .2 べんり棚※3 


仕切棚 

—— ダクト 


I— ドア棚 （3 コ) 



ドア棚 （2 コ) 
ミニ ドア棚 - 


• NR - F 己已目 T の写真を使用し、説明しています。 


■— ボトル棚 



ル物ケース^^ 


卵ケース※1 (12 コ入り） 



- NR - F 606 T は 
卵び3列、]8コ入ります 
- NR - F 4 己 6 T は、 

卵び2列、 ] 〇コ入ります 




♦食品によっては部分的に凍ること 
びあります。 

食品の位置をかえるか、冷蔵室の 
温度設定を「弱」にしてください。 
















































































使いこなす 


新鮮凍結ルーム 


新鮮凍結は、吹き出しを気とアルミプレートで一気に凍5せまず。 
(新鮮凍結運転していないときは、冷凍室 X としても使えます） 


新鮮凍結 新鮮凍結を使う 


食品をラップやフリーザーバッグに包んでアルミプレートの上に置く。 



? 下記の操作により、新鮮凍結運転を開始する。約150分翻こ、自動的に終了します。 
(凍結が不十分な場合は、再度 r 新鮮凍結」運転を行つてください） 


① 


② 


③ 


④ 


を押す。 


び点滅していることを確認する。 


を押し、 


のみび点滅していることを確認する。 


を押すと、「ピー」音び鳴り設定完了。 


I 表示び点好する） 


C ぉ願ぃ J 

※乳脂肪分などの多いアイスク U —ムを長期間保存する場合は、冷凍室に保存してください。 

(新鮮凍結ルームの冷凍性能はツースターです。 P . 27) 

•ビン類、吿類は入れないでください。（割れたり、破裂するおそれびあります） 

•食品はケースの高さより上には、はみ出さないようにしてください。 

(ドアび確実に閉まらず、霜び付く原因になります） 

♦熱いもののおくにをたいわのを置かないでください。（溶けるおそれびあります） 



で 

の 

す 

ま 

し 

始 
開 
。护 
。す転 
5ま運 
され結 
ださ凍 
く古鮮 
て中新 
しまこ 

を歸後 
作運了 
操結終 
じ凍り 
同鮮取 
と新霜 
二-日と、 
上るは 
、す合〇 
は定場す 
さ設たま 
とを しり 
い J 始ぁ 
た氷開び 
め速をと 
止 r 結こ 
でに凍る 
中中鮮び 
途転新の 
を運にび 
結結中間 
凍凍り時 
鮮鮮取了 
新新霜終 


14 

















































/おいしい新鮮凍結3か条は… ^ 


1. ラップで夺ッチリ密封！ 

-食品は十分に空気を抜いてラップしましょう。 

-食品はル分けにし2 cm 程度の厚さにそろえてください。 

•スチ□ール製のトレイ、密閉容器などを利用した場合は、熱の伝わりび悪く凍結 
しにくくなります。 

2. アルミプレートにしっかり密着させる！ 

-食品は隙間をあけて置きましょう。（食品の間は最低己 mm じ I 上離してください） 

-食品はアルミプレートに密着させ、積み重ねないでください。 

3. 熱いものもラップする！ 

-熱いわのわラップで密封。 

-熱いわのを一度に新鮮凍結できる分量は、ごはんならお茶碗一杯分を2個び目安 
です。 




よくあるお問い合わせ 


こんなとさは 


お確かめください-こんな理由でず 


凍結しない、 
巧結び不十分 


♦食品の種類、包装状態、収納量やドア開閉頻度によって 
凍結び不十分な場合びあります。 

その場合は、再度「新鮮凍結」運転を行ってください。 


び大きい 


K 


♦新鮮凍結運転中は、少し音び大さくなりますび、故障ではありません。 




















① 

⑨ 

③ 


を押す。 
を押し、 I 
を押し、 


を点滅させる D 
I のみび点滅していることを 


確認する。 


④ 


を押すと、「ピー」音び鳴り設定完了。 
胃表示び点打する） 


※周囲温度20 C 
なしの場合。 


各室温度設定「中」ドア開閉 
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使いこなす C 製氷室） 



取り出す 


Q 水を入れる Q 給水タンクをセット 

^ (水道水びおすすめです） 〇 する（製氷開始） 



「給水」線まで水びなくなって 
いたら、水を補給してください。 
(1 週間に]度は、水を入れ誓 
えて < ださい） 



(入れ過ざるとフタから 
水び漏れることびあります） 
浄水フイ;< レターで水道水の 
カルキ臭を抑えます。 
( NR - F 4 己 6 T は約 0.9 L ) 


して、線を越えるまで押し込む。 
(確実にセツトされていないと 
給水でさず氷びでさません） 


速氷を使う 


■急いで氷を作りたいときは「速氷 I に設定してくださし、。(製氷スピードを上げ、最速約8日分※で作ります） 


を 

作 止 
操。中 
じ。す。は 
同 すます J 
とまいま氷 
記りてし速 
左戻し始 r 
、 にを開と 
は氷りをる 
さ製取^す 
と常霜氷定 
い通、速設 
たでま^^を 
め動時に結 
止。自た的凍 
でいにし動鮮 
中さ後滅自新〇 
途だ間点、にす 
を<時び後中ま 
氷て6示了氷れ 
速し約表終速さ 





























































































製氷室ををむしてお使い頂くための大切なお願い 





を常製氷；最短約12日分 
化；最速約日日分 
で氷がでをる！ 


周囲温度、各室温度設定などに 
よって多少変動します 


ただし、こんなときは製氷時間が長くなります 

•初めてお使いのとさ。 

(庫内び十分;令えてから製氷び始まるため、 

S 4 時間じ(上かかることも） 

• ドアの開閉び多いとさ。 

♦半ドアに なって いたとさ。 

隹多量の食品を一度に入れたとさ。 

•冬場など周囲温度び低いときや、夏の暑いとき。 
•停電などびあったとさ。 

•製氷皿をお手入れしたとさ。 （ P . S 3) 


G お知らせ J 

•氷びいっぱいになると、自動的に製氷を停止します。次のような状態では正しく検知でさません。 


-アイスシャベルや 
食品などび中に 
あり、検氷レバー 
に当たる。 



-氷び山積みになり、 
検氷レバーに 
当たる。 

(氷は平らにならす) 



検氷レバー 
(当たると製氷を 
停止する） 


C お願い J 

♦製氷室のドアを強く開け閉めしないでください。 

(冷凍室ケースなどに氷び落ちることびあります） 

•貯氷ケースに直接水を入れて、氷を作らないでください。 

(貯氷ケースび割れるおそれびあります） 

参水道水での製氷をおすすめします。 

•給水タンクの水は]週間に]度は入れ替えてください。 
• S ネラル成分の多い水で作った氷を水に入れると、白い 
浮遊物（ミネラル成分）びでることびありますび、害は 



♦下記の食品などは給水タンクに入れないでください。 


ありません。 

•製氷室には、食品などを入れないでください。 

(氷の量を正しく検知でさなくなり、製氷を停止することび 
あ0ます） 

ジュース類スポーツ 
ドリンク 




炭酸飲料 



故障や変形、 
氷びつなびる 
などの原因に 
なります。 


お湯 


mmt I 製氷を止める 


① 

② 

③ 


氷を作!5ないとさや製氷皿のお手入れのとをは製氷を停止してください。 

] を押す。 

を押し、 mm を点滅させる。 

を押し、圓 


( お願い） 

•「ピー」音び鳴り 


表示び点滅している 


のみび 


とさはドアを開けないで<ださい。 
(製氷停止でさません） 


④ 


点滅していることを確認する。 

を押し、「ピー」音び鳴り表示び点滅から点灯 

に変わると設定完了。 （ mm 表示び点灯します） 
♦解除するとさは、上記と同じ操作をしてください。 

設定中、点灯び気になる場合は消すことび 
できます。 （ P . 27) 


お知らせ 


•製氷途中の氷は約2時間後にでさます。 
(氷び落ちる音びします） 



















































































使いこなす c 冷凍室） 



冷凍室本体ケース 

冷凍食品のまとめ買いに！ 


食品収納上限ライン 

この部分に刻印しています。 

♦食品はここまで ♦ 


冷凍庫本体ケースに保存する食品は 
必ず食品収納上限ラインより下に 
入れてください。 

(ドアび確実に閉まらず、霜び付< 
原因になります） 


• NR - F 己5目 T の写真を使用し、説明しています。 


冷凍室上段ケース 

カップアイスやお弁当用に 
ル分け冷凍した食品の保存に！ 




冷凍室本体ケース 
[収納の一例です I 


冷凍室 


■「パワー」を設定すると、通常より低い温度で食品を保存する 
ため、おいしさを長持ちさせます。 （ P . 9) 

■ 便利な縦置さスペース 

-食パンび2段積みでさます。 

-凍結用ぺットボトル※わ入ります。 

《飲料メーカーび指定する藻結用ぺットボトル 
外（ガラス製ボトル等）は破損のおそれび 
ありますので収納しないでください。 

C ぉ願ぃ0 

. •冷凍室上段ケースに入れる食品は、ケースの高さより上に 

ミっ はみ出さないように入れてください。 

-ス (ドアび確実に閉まらず、霜び付く原因になります） 

• 再凍結は味や栄養を損ない、衛生的にわよ<ありません。 
解凍分は使い切ることび大事です。 



おいしい冷凍3か条は… 



1.薄< 小さ < 素早< 凍結！ 

なるべく薄く、ルさく切って 
ノ」、分けにしましよう 0 
使うとさわ 
便利です。 



2.きっちり密封！ 

食品び直接空気に而れて 
乾燥しないように D 
ニオイび移る 
のち防ざます。 


鳴 



3.再康結しない！ 

解凍したら、使いさりましょう。 
再凍結は味や栄養を著し <損な 
います。 

衛生的にわよくありません。 
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使いこなす 


野菜室 


野菜室本体ケース 

ほラれん草、 サニー レタスなど 
乾燥しやすい葉野菜や大さな野菜、 
開封後の調味料、米びつの保存に。 



小物野菜ケース 

傷みやすいトマトや果物、 
低温に弱いなす、さゆうりなど 
の保存に。 


NR-F55 目 T の写真を使用し、説明しています。 


野菜室 




ル物野菜ケース 



野菜室本体ケース 

■■収納の一例です。お米の容器は、 
付属品ではありません 


卜7卜やピー7ンは 
小物野菜ケースに 
葉野菜は 
乾燥しにくい 
野菜室本体ケース 
(ボトル コーナーは 
除 <) がおすすめ！ 



■ ナノイーは空気中の水分を集めて発生しているため、 
効果が変わる場合があります。 

(ち類や密閉された食品が多いとさや野菜の収納量が 
少ないと、湿度が低くなり効果が低下します） 

■ボトルサポーターは位置を変え!5れます 


①ボトル サポーターを 
真上にまっすぐ抜く。 


③野菜室本体ケースにある溝に 
差し込む。（お好みの位置に 
セツトしてください） 


"’■I 苗 



ボトル サポーター 

' NR - F 己 06 T 、 NR - F 4 己 6 T 、 NR - F 476 TM は、 
、ボトル サポーター はありません 


C お願い； 

♦カットされた野菜や、保存期間び長いとさ、また野菜の 
収納量び少ないとさなど、ラップび必要な場合わあります。 
• お米は容器などに入れ密閉して保存してください。 
♦湿度び高いため、水滴びつくことびあります。 

水や水滴びたまったら、而さ取ってください。 

♦野菜や果物はケースの高さより上には、 

はみ出さないようにして<ださい。 


J 


使いこなす 
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お手入れのコツ 電源プラグを抜いてください。 


H 巧れたら 
I ずぐ！ 

庫内のちれは、冷気で固まる前に 
さっと拭いてしまいましよう。 
特に食用油はプラスチックの 
ひび割れを、かんさつ系の 
果汁は変色を招さます。 

落ちに<いとさは台所用洗剤 
(中性）を薄めて使い、 

水拭さで仕上げてください。 



2 


はずせるちのは 
時々… 


給水タンクは週]回。 
トレイや卵ケース、 
ドア棚などち 
3か月に]回を 
目安に取り 
はずして丸洗い 
しましよつ。 


取りはずして 
水洗い' 



お手入れずる (5 S 


(取りはずして、洗う）） 
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ドア棚 



下から突さ上げる 

ノ」\さなわのは片手でしっかりと固定 
し、わう一方の手で底から軽<たた 
さなびら、上げていさます。 

(固めに固定してあります） 



大さなわのは左ち交互に、少しづつ 
上げていく。 


■取り付けかた 



「>ps く」 表示を 
ちにして、水平に 
差し込み、押し下 
げて取り付けてく 
ださい。 


冷蔵室ドア操作パネル-ドア表面は、 
湿らせた柔らかい巧で拭いたあと、 
水分び残っていたら乾いた布で仕上げ 
てください。 

(水分や食品の巧れび残っていると、 
さびび発生するおそれびあります） 





• NR - F 55 目 T の写真を使用し、 
説明しています。 




















































トレイ 


2 べんり棚 (ガラス製） 




I トレイ（冷蔵室上段） 
奥の突起をはずして引く 



トレイ 


■ 1 • 2べんり棚の前棚突起をはずして引く 
( NR - F 4 己 6 T は除 <) 


I トレイ（冷蔵室上から2段目、ただし NR - F 4 己目 T は 
上か52段目と3段目）奥を持ち上げなが5、引く 




1 -2 べん0棚の後棚 （ NR - F 4 己 6 T は除 <) 
①前棚をはずす（上、参照） 

⑨後棚の前を少し持ち上げ引く 

]• 2べんり棚の 
後棚は、穴び前側 
にくるように取り 
付けてください。 


ご注意 


③後棚の前を少し持ち上じ 


•仕切棚を取りはずす場合は、はずす前にチルドケース•卵ケースを取り出してください。 

卵ケース収納部分の左奥にある仕切棚の突起を持ち上げなびら、仕切棚を引いてください。 

♦トレイ-] • 2べんり棚および仕切棚は、ガラス製です。落下して破損やけびをしないよう、取り扱いには 
十分にご注意ください。トレイを取り付けるとさは、突起を下にして持ち、確実に取り付けてください。 



X (製氷室、新鮮凍結ルーム、冷凍室、野菜室） 




斜め上に取り出す 

ドアをいっぱいに引さ出 
し、手前を持ち上げ斜め 
に取り出す。 


アルミプレートは 
取りはずせます 

取り付けるとさは、突起 
の前側にセツトする。 

突起 


C お願い J 

•引さ出しレールやレールの接触面には、潤滑剤び塗 
られているので、拭さ取らないでください。 
(潤滑剤は、食品衛生法に合致しています） 

参冷凍室上段ケース、ル物野菜ケースを取りはずした 
とさは、ケース底面の「手前 FRONT 」 を前側に 
して、取り付けてください。 

♦アル S プレートをお手入れするとさなど、 

めれた手で持たないで<ださい。 

(凍傷になるおそれびあります） 

♦ケースやアルミプレートを水洗いした場合は、 
しっかりと水切りを行い、残った水滴は拭さ取って 
から、取り付けてください。 


し お願い； 

♦次のわのは、使わないでください。（表面を傷めます) 


X 



台所用洗剤 

(プラスチックび割れる！） 


台所用ふさん 
(誓油などの塩分でドア 
表面びさびる！） 


みびさ粉、 
粉せっけん 


たねし、 
研磨スポンジ 


•の 国 


直 


熱湯 


ベンジン、シンナー、 
アルコール 





お手入れの n ツ/お手入れする 




1こ 

年と 

3 




すのを 

ま囲り 

り周こ。 

な庫ぶう 

とに蔵たよ 

るいをつしは入。 

ま使やまま-手い 

たダトたさパおさ 

びムンにぞ力てだ 

りのセ間炒脚しく 

こ気ンさりにずて 

ほ電 n す取特はし 
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お手入れずる P 自動製氷機） 



おいしい氷をつくるには- 

週1回の水統い！ 

(洗剤などは使わないで） 




NR - F 55 目 T の写真を使用し、説明しています。 


給水タンク 



①フタをはずし、浄水 ②裏側から、而ちの 
フィルターをはずす。 パッキングをはずす。 

(下記、浄水フィルター 
参照） 

圖画 


③水洗いする。 


ミき水フィルター 



①回しなびら 

浄水フィルターのツメ 
をはずし引さ抜く。 


②浄水フィルターを 
やさしく水洗いする。 



③浄水フィルターを取り付ける。 

♦浄水フィルターは、約3年を目安に交換して 
ください。（別売品 CNR M 」-1088 己0 :裏表紙） 
参浄水フィルターに水あかなどび詰まっていると 
製氷でさないことびあります。 


パッキング 



浄水フィルター 
のツメ 


浄水フィルター 





給水タンク 
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洗える製氷皿は 

-2回のお手入れを 




NR - F 55 目 T の写真を使用し、説明しています。 
( NR - F 45 目 T の製氷皿は1回に8個の氷ができます） 


洗える製氷皿 (製氷室内）年1回〜2回 


取りはずし、水洗い 

製氷を止める。 

を設定をする。 （ P . ] 7) 


2 


下からのぞさ込み、青のレバーを 
手前に引さ、製氷皿を取り出す。 



3 水で軽く洗い流す。 



製氷皿はスポンジなどで洗わないでください。 
(氷び離れな < なり故障の原因となります） 


■取り付け 

1 「カチッ」と音びするまで押し込む。 



確実に押し込まないと、製氷しない 
場合びあります。 


2 製氷を再開する。 

raawa を解除する。 （ p . ] 7) 

(「製氷を止める」と同じ操作をしてください） 

を解除しないと製氷でさません。 


製氷停止 
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こんなとをは… 


こんなとさは I こラしてください 


r つ 

停電した 

^ 


^ \ 

► • ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。 

♦ r 新鮮凍結」や「速氷」、「製氷停止」は中止されます。 

お使いの場合は、再度設定してください。 

V _ J 


電源プラグを巧いた 

L _ A 


♦ 7 分上待ってから、差し込んでください。 

(すぐに差し込むと圧縮機に負荷びかかり、故障の原因になります） 

V_ J 


庫内'打び点'打 
しない、 

カバーび 割れた 


♦お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


冷蔵庫を 
長期間使わない 


A 

•庫内のわのを全て出し、清掃してください。 

① 電源プラグを抜く。 

② 庫内*製氷皿を清掃する。 （ P . 20〜 P . 23) 

③ 2曰〜3日間ドアを開けて乾燥させておく。 

(乾燥び不十分な場合は、カビ*においの原因となります） 

V_ J 


自動製氷機を 
長期間 
使わない 

-再び使うとさは 
「製氷停止」を 
解除してください 

( P . 1 7) 


♦製氷中の残った水や氷を抜いてから、製氷を停止し、清掃します。 


①給水タンクの水を捨てる。 



②製氷を止める。 （ P . ] 7) 

メニューで「製氷停止」を選択 
する。 

ク 

「ピー」音び鳴り、表 7 J \ び点滅 
から点なに変わると設定完了。 
(「製氷停止」表示は消なでさます) 
( P . 27) 


③製氷皿や貯氷ケースにたまった 
氷を捨てる。 



-長期間氷を貯めたままにすると 
氷びルさくなったり、氷と氷び 
<っついたりします。 

④貯氷ケース-アイスシャベル • 
給水タンク-製氷皿を水洗いし、 
水分を而きとってから元にもどす。 

-給水タンク内の浄水フィルターは、 
水気を含んでいるので十分に乾燥 
させてください。 


前後方向に 
移動させる 


① 脚カバーをはずし、調節脚を上げる。 

② 転倒防止器具をはずす。 

③ 電源プラグを抜く。 

④ 前後方向に移動させる。 

(無理な移動や前後ち向外の移動は、床を傷つけるおそれび 
ありますので保護用の板などを敷いてください） 

V _ J 
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こんなとさは 


こラしてください 



H と数字び交互に 
表术されな0 

(例） 


トリ 


► 


羡ま-製氷ま-を巧まの 
P が開いていまず！ 

-ピーという音と「お知らせ」表示部に 
;10が交互に表示されます。 


• 次の操作で直る場合びあじ 

① 電源プラグを抜く。 （7 j 
または、操作パネルの 

② 再表示しなければ、続1 
•再表示したときは、お買い上1 
※販売店び不明の場合は 、 F 

アフターサービス」の内客 
「修理ご相談窓□」にご連 

) ます。 

ろじ(上待ってから差し込む） 
帯を3秒間押し続ける。 
けてお使いください。 

ブ'の販売店にご連絡 < ださい。 
\ 3] に掲載の「保証と 
?をお読みいたださ、 

絡ください。 

J 


デモモードを解除してくださ 

① 冷蔵室-冷凍室-製氷室 

② 操作パネルのへと\/ 
]0秒上押し続ける。 

( dd 表示と「ピッ」音え 

③ 冷蔵室-冷凍室-製氷室 

r い。 

ドアを開ける。 

を同時に 

別鳥り、解除します） 

ドアを閉める。 




10 - 

V -^ 

お知らせ ' 
■表示部 , 

LI 

10 





「お知らせ」表示部に 




] 分後 

ピーピー 

3分後 

ピーピ ー 
ヒーヒー 

己分後 

ピーピ-の連続音 


K ： 

ピー 
U と 


r N 

デモモードに 
なっています。 

• 冷却運転び停止 
• 庫内灯び点滅 
^己秒間点灯、 
い秒間消灯ノ 

V _ ) 


約30秒間 
操作をしないとさに 
「お知らせ」表示部に 
dd び表示される 
ことびある。 

V_ ) 


广 N 

•横積み輸送はしない。（故障の原因） 

•庫内の食品や、製氷中の水や氷を抜いてから、2人上で移動させます。 

① 食品を出し、給水タンクの水を捨てる。 

② 製氷を止める。 （ P . ] 7) 

③ 製氷皿をお手入れする。 （ P . 23) 

④ 脚カバーをはずし、調節脚を上げる。 （ P . 6) 

(運搬時わ脚カバーをはずした状態で運搬してください。） 

⑥転倒防止器具をはずす。 

⑥ 電源プラグを抜く。 

⑦ 排水□の下に容器を置く。 

水びこぼれる場合びありますので、容器の下や 
周りに雑巾などを敷いてください。 

⑧ 後方に傾け、背面下部の排水□から水を抜く。 

(水われ防止のため、ゆっくり傾けてください） 

⑨ 蒸発皿に水び残っている場合びありますので、 

運び出すとさは、通路に保護シートなどを 
敷いてください。 


( お願い） 

♦冷蔵庫内部にある冷却器（外部から見えません）の霜び溶けずに残って 
いると、移動-運搬時に水び床面にこぼれることびあります。 

(電源プラグを抜いてから冷却器の霜び溶けるまで約 ] 日時間かかります。） 

v _ J 



(高さ 2 cm じ I 下の容器) 


な音や表示び出たら一 


引っ越しをずる 
移動-運搬する 


て 

しが 
生性。 
発能す 
が可ま 
常るり 
異いあ 



25 











































































こんなとまは•(つづき) 


さ5に細かく温度調節したいとき (温度微調節） 


冷凍室の場合 
广設定方法 I 

① 

⑨ 

③ 

④ 


を押した後、 


を押し、 I を凍 1 を点滅させる。 


を押し、「冷凍」を決定する。 （[ S ] び点灯） 
を押し、 M を点滅ホせる。 

を] 0秒上押し続ける。 


を押した直後に「ピー」音び一旦鳴り、 


⑥ 


そのまま] 0秒上押し続けた後に「ピッ」音び鳴る） 

又はレ I を押して調節する。 

を押すと、「ピー」音び鳴り設定終了。 


(お好み段階を表示し、 

しばらくすると表示は消灯します） 

を]回押すごとに]段階強くなります。 
ち図のよラに設定状態を表示します。 


を]回押すごとに]段階弱くなります。 


解除方法 


上記①〜④までの同じ操作をしてください。 

(解除の場合は③操作のとさ、を点灯させる） 

冷蔵室の場合 

上記①〜②までの操作で、 


查 S の代わりに Hill を点滅^決定させる。 
③〜⑥までは、同じ操作をしてください。 


温度 

ミ 凡み 

巧疋 

1 

居患 表示点灯 
;令蔵室の場合 
令蔵」表示点打 

強 

9段階™ 

固 

t 

8 段階^ 

ミ囚二 

t 

7 段階 固 

囚 

t 

6 段階 三 @ こ 

/囚、 

中 

5 段階 日 

t 

4 段階 巧 

ミ园 C 

t 

3 段階0 

园 

t 

2 段階 ; ig こ 

/ 园、 

弱 

1段階 园 

ミ 点滅囚点口 


冷蔵室回転仕切体のヒーターを弱くしたいとき (結露防止弱) 


湿度が低いときに設定すると、節電することができます。節電には、レベル U 表示忡」）とレベル 2( 表示「弱」) 
があり、レベル2(表示「弱」）がより節電となります。露が付くときは設定を解除してください。 

し設定方法 J 


①寮を押した後、ソを押し、 CH ] を点滅させる。 


⑨寬を10秒上押し続ける。（約10秒後「ピッ」音び鳴り、 CM ] び点滅する) 


③\/を押して、お好みのレベルを選択する。（「中」又は「弱」を点滅させる) 


④寬を押すと「ピー」音び鳴り設定終了。しばらくすると表示は消なします。 


〔解除方法 


①寬を押した後、\/を押し、 I 冷蔵 I を点滅させる。 


⑨誓を]0秒上押し続ける。 


(約10秒後「ピッ」音び鳴り、 CM ] と現在設定してしぶ「弱には「中」び点滅する) 


③へを押して、「強」を点滅させる。 


④寬を押すと「ピー」音び鳴り設定終了。しばらくすると表示は消灯します。 


回転仕切体 


































































































































•この冷蔵庫の冷凍室の性能は(フオースター）です。新鮮凍結ルームの性能は(ツースター）です。 
日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた下記の方法で試験したとさの、冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度） 
によって表示しています。 

試験ち法 

① 冷蔵室内温度び0で下とならない範囲で最も低い温度になるよう 
調負 P すろ。 

② 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、]日む〜30むの範囲を基準とする。 

③ 冷凍室定格内容積] 00 L 当り 4.5 k 呂上の食品を、24時間内に 



18で下に凍結でさる冷凍室をフオースター室とする。 


冷凍食品の保存期間 

食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なります。表は一応の目安です。 


記号 

項目 

•: の**71 

フオースター 

ツースター 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

-18 む!;!下 

-12 む!;!下 

冷凍食品の 
保を期間の目安 

約3か月 

約]か月 


製氷停止設定中の、 


の表示を消なでさます。 


[設定方法 


メニ] 


巧ち 


と 


へ 


を同時に 
3秒上押す 

か 

「ピッ」音び鳴り、しばらくする mm 
表示び消好します。 

♦解除するとさは、上記と同じ操作をしてください。 


お知らせ 


の表示を消なしているとさに、 
製氷室または冷凍室のドアを開くと、 
表示び点灯します。 

ドアを閉めると消灯します。 


操作□ックをした し、 とさ t エコナビランプを消口したいとき 


いたず！ 5 や誤操作を防ぐために、ボタン操作しても 
動作しないようにでさます。 


設定方法 


メニユ- 
ミ夫ち 


と 




お知らせ表示部 


を同時に 
3秒上押す 

ク 

「ピッ」音び鳴り、 

お知らせ表示部に 「 CL 」 び 
表示され設定び完了。 

_ (しばらくすると、 「 CL 」 表 

示は消灯します） 

•操作□ック設定時に、いずれかのボタンを操作す 
ると、お知らせ表示部に 「 CL 」 び表示されます。 
♦解除するとさは、上記と同じ操作をしてください。 




エコナビ運転中の、エコナビランプを消なでさます。 
(お知らせ表示部に表示がなく、冷凍室、冷蔵室の 
温度が「中」設定のときに設定してください） 


〔設定方法〕 


メニユ- 
ミ夫定 


を10秒仪上押す 


か 


エコナビランプ 


「ピッ」音び鳴り、 

エコナビランプび点滅し設定 
び完了。 

(しばら<すると、エコナビ 
ランプは消灯します） 


>上記設定をしても、エコナビ運転します。 

>解除するとさは、上記と同じ操作をしてください。 


冷;ま室の性能 


製氷停止 


製氷停止 


製氷停止 


製氷停止 


r 製氷停止」の表示を消'打したいとき 


こんなとさは… 
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故障かな? 


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


よくあるお問い合わせ 


次のような音は、異常ではありません。 


巧か6 


•r ビシッ」 r バシッ」 

温度変化により、部品びさし 
む音です。 

•「ブーン」 

フアンの運転音です。 

製氷室、給化タンクから 

• r ウイーン」ロトゴト」 
「ゴボゴボ」 

自動製氷機の離氷や給水する 
とさの音です。 

給水タンクに水びなくても約 
S 時間ごとに音びします。 

凍室ドアを開けたとを 

• r ジュッ」 

霜取りの際に水びヒーターに 
より蒸発する音です。 

• r コツン」「ゴトン」 

引さ出し レールから 発生する 
動作音です。 



NR-F5 曰目 T の写真を使用し、 
説明しています。 


背面上部から 

参「コトコト」「カチッ」 

電気部品や圧縮機び動作する 
とさの音です。 

「ブーン」 r 幸■ーン」 

圧縮機の運転音です。音び高 
くなったり低くなったりする 
のは、温度変化に合わせて高 
速運転するためです。 


背面か6 


r ボコボコ」「シャー」 
r カチカチ」「コッコッ」 

冷媒（ガス）び流れる音です。 


^ i ままドアを開けたとを^ 

参 r シャー」 r ジィー」 

「nanoe (ナノイー)」イオンび 
発生する際の音です。 

• r コツン」「ゴトン」 

引さ出しレールから発生する 
動作音です。 j 


次のような場合は、お確かめください•こんな理由です。 


蔵庫の上び熱い！ 

•機械部び放熱しています。 （P. 7) 


ドア下がりび気になる！ 

>調節脚で調節してください （P. 6) 


面（側面）び熱い！ 

• 冷却装置び運転するとさに発生する 
熱を外に逃びすために左ち側面び熱 
くなることびあります。 

設置直後や夏場は約日日で〜6日で 
(周囲温度3日で）になることびあ 
りますび、異常ではありません。 



くをえない！ 

参操作パネルのお知らせに 

と表示されることび 
ありませんか？ （P. 25) 

• 電源プラグび抜けたりブレーカー 
び落ちていませんか？ 
停電ではありませんか？ 


化びにおラ 


届内びにお5 


♦週]回お手入れしていますか？ （P. 22) 

♦洗剤や漂白剤などで、洗っていませんか？ 

♦浄水フィルターびちくなっていませんか？ （P. 22) 
♦他の庫内に、においの強いちのを入れて 
いませんか？ 



• においの強い食品は密閉 
していますか？ 

♦庫内に、においび付着していることびあります。 
^ゃゎらかぃ巧をめるま湯に浸し、しぼって 
拭いてください。 
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自動製氷がうまくいかない 


氷びでさない 


♦使い始めは庫内び冷えてから製氷するため、時間びかかります。 

に4時間上かかる場合びあります。） 

♦製氷機能び、「製氷停止」設定になっていませんか？ （ P . ] 7) 

(「製氷停止」の表示び消灯の設定になっていませんか？） （ P . 27) 

•給水タンク （ P . ] 6) や製氷皿 （ P . 23) び確実にセツトされていますか？ 
♦製氷室に、食品などを入れていませんか？__ __ 

• 製氷機び動作しているか確認するち法は、 

点滅させた後、 


を押し、で「製氷停止」を 


を10秒上押してください。給水タンク内の水び 


減れば動作しています。備氷ヶースに水びこぼれたら、拭き取ってください） 


氷の中までま5ない 


氷の形び 
おかしい 


霜や露が付< 


•冷凍室の温度設定び「弱」になっていませんか' 
一忡」または「強」にしてください （ P . 9) 


► 


•突起びある 
参丸い、つなびる 

•ルさい 


製氷皿の水路の部分び凍ったわのです。 

長期間、貯氷したままになっていませんか？ 
(昇華現象で丸くなったりつなびったりします） 
給水タンクに水びなくなったとさに、ルさな氷 
びでさることびあ0ます。 



霜や露び付< 


► 


音が気になる 


びラるさい 


5つと音びする 


ドアを閉めたとさ 
重い、シュッ、コツ 
コツと音がする 


食品が凍る 


食品び凍る 



(冷凍室/冷蔵室） 

♦湿度び高いとさ、ドアを長く開けたとさや、頻繁に開閉したとさに付くこと 
びあります。 

♦市販のチューブ立てなどびはさまったり、食品の入れすざでドアび少し 
開いていませんか？ 

(野菜室） 

♦野菜の乾燥を防ぐのに湿度を高くしているためです。 

(冷蔵庫の外側） 

•湿度び高いとさ、「新鮮凍結」や「パワー」冷凍を連続で使ラと付くことび 
あります。-►乾いた布で拭いて<ださい。 


♦丈夫で水平なところに、びたつさびないよラ設置しましたか？ （ P . 6) 
•冷蔵庫の周囲にお盆などび落ち、振動で音をたてていませんか？ 


インバーター制御で圧縮機の回転速度を調整しているため、ほとんど 
止まらない場合びありますび正常です。 


♦庫内に入った空気び急に冷やされて、圧力び一時的に庫外より低くなり、 
内側に引っぱられるような感覚になります。 

• ドアを強く閉めたり、床び不安定な場所に置いた場合に冷蔵庫び揺れて、 
コッコッ音びする場合びあります。板などを敷さ、冷蔵庫びびたつかない 
ようにしてください。 （ P . 6) 


♦温度調節び「強」になっていませんか？^忡」にしてください （ P . 9) 
•周囲温度び日で(下ではありませんか？ 

-温度調節を「弱」にしてください （ P . 9) 

♦水分の多い食品を冷気の吹さ出し □ ( P . ]0)付おやチルド室に置いて 
いませんか？ 


故障かな？ 
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が障かな？ （つづを) 


こんなとさは 


お確かめください-こんな理由です 


設定操作がうま<いかない 


冷蔵室ドアの操作 
ボタンを押してら 
動作しない 


よく冷スない 


よくをスない 


♦冷蔵室のドアを開いた状態で、冷蔵室のドア操作ボタンを押して 
いませんか？ 

• 操作□ックを設定していませんか？ 

^操作中お知らせ表示部に CL び表示している場合は、操作□ックを解除し 
てください （P. 27) 


♦温度調節び「弱」になっていませんか？^「中」にしてください （P. 9) 
♦吹さ出し□び食品などで而さびれていませんか？ （P. ]0) 

♦冷蔵庫に直射日光び当たっていたり、おくに発熱器具びありませんか？ 

(P. 6) 

♦周囲のすさ間は十分にあけてありますか？ （P. 6) 

• 熱いわのを入れたり、ドアを頻繁に開けたり、食品を詰めすざていませんか？ 
新鮮凍結を長時間ご使用されていませんか？ 


エコナビランプが思つたように点かない 



• 新鮮凍結や速氷機能び動作していませんか？ 

♦冷蔵室•冷凍室の温度設定び「中」外になっていませんか？ 

• ドア開閉を頻繁にしたり、温度び高い食品を入れていませんか？ 

•お知らせ表示部に、 U 表示や H 表示びありませんか？ （P. 8、 P. 25) 
^上記4項目にあてはまる場合や冷蔵庫び十分冷えるまでは、エコナビ運転は 
しません。エコナビ運転していない場合は、通常運転となりエコナビランプ 
は消灯します。 

♦エコナビランプを消灯する設定になっていませんか？ （P. 27) 

♦学習機能により、使用頻度び高い時間帯にはエコナビ運転を自動で 
解除する場合びあります。 


•停電しませんでしたか？ 

^停電すると、それまでの学習機能データびなくなります。 

再度データを学習するまで、エコナビ運転び入りにくくなります。 


► 


♦エコナビ運転中に霜取り（自動）び入った場合などは、その後通常の冷却 
運転を行う必要びあり、エコナビ運転び中断することびあります。 

• 学習機能により、通常の冷却運転に戻ることびあります。 


• 照度センサーびかくれていませんか？ 

•操作パネル（照度センサー部）に、巧れ、キズびありませんか？ 

♦使用状態によっては、冷蔵庫ご使用中にでもエコナビ運転になる場合び 
ありますび、冷却能力は確保しています。 


パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で「ご愛用者登録」をしてください 


特典1 

お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 

' 特典2 

使い方など商品情報をスムーズに入手できる 

'特典3 

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる 


巧 http://club.panasonic.jp/ 

函画 


※このサービスは 

WEB 限をのサービスです。 
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保証とア フターヴー ビス なくお読みくださ岐 


使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買いホめ先へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 


’ 

電話 ( 

) 

— 

お買い上げ曰 


年月日 


修理を依頼されるとさは 

「故障かな!？」 （28 〜30ページ）でご確認のあと、 
直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ 
曰と下の内容をご連絡ください。 

なお、 食品の補償など、製品修理 m 外の責はご容赦ください。 


隹製品名 

冷凍冷蔵庫 

•品番 

•故障の状況 

できるだけ具体的に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 
但し冷媒循環回路（圧縮機*凝縮器*冷却器*配管）*冷却器用ファン*冷却器用ファンモーターは、日年間です。 
♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 


※補修用性能部品の保有期間 9 年 


「技術料 I 診断-修理-調整-点検などの費用 
[_ 部品代 I 部品および補助材料げ 


[出張料 I 技術者を派遣する費用 


当社は、この冷凍冷蔵庫の補修用性能部品（製品の 
機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後9年 
保有しています。 


■転居や贈答品なとでお困りの場 S ホ、次の窓□にご相談くださし、 

※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

♦使いかた-お手入れなどのご相談は…… ♦修理に関ずるご相談は…… 


パナソニック冷蔵庫ご相談窓 □ 受付! f き5〜 ^20 時 


パナソニック修理ご相談窓 □ 

電話黑 ル 【め】 01 20-878-693 

め】 a ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


電話黑ル函 @01 20-878-554 

關關 ※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 

•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 



【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノけソニック株式会社およびノけソニックグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させ 
ていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知い 
ただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委話する場合や正当な理由びある場合を除き、第兰者に 
開示*提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 

■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 


東北地区 


近畿地区 


中国地区 


札幌巧 (011)894-1 251 札幌市厚別区厚別南 2T 目 17-7 
旭川巧 (0166)22-3011 旭川市2条通 1 日 T 目 1 166 
帯広巧 (0155)33-8477 帯広市西20条化 2T 目 23-3 
函館巧 (0138)48-6631 函館市西ち硬589番地241 
(函館ミ巧通卸センター内） 

青森巧 (017)775-0326 青森市大字ミ兵田宇豊田364 
秋田巧 (018)868-7008 秋田市外旭川字ル谷地 3-1 
岩手巧 (019)645-61 30盛岡市厨川已 T 目 1-43 
宮城巧 (022)387-1 117仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 
山お巧 (023)641-81 00山形市平清水 1 T 目 1-7 已 
福島巧 (024)991 -9308郡山市亀田1 T 目己1 -1 已 
柄木 a (028)689-2555 宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 9 
群馬巧 (027)254-2075 前橋市箱田町32己-1 
茨城 巧 (029)864-8756 つくば市筑穂 3 T 目1日-3 
埼玉巧 (048)728-8960 桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 
千莫巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広已 T 目日-己 
東京巧 (03)5477-9700 まま都ち田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 
山梨巧 (055)222-5822 甲府市宝 1 T 目 4-1 3 
巧奈川巧 (045)847-9720 横お市港南区日野已 T 目 3-1 6 
新潟巧 (025)286-01 80新瀉市ま区ま明1 T 目 8-1 4 
石川巧 (076)280-6608 金ミ尺市玉鲜 2 T 目266番地 
富山巧 (076)424-2549 實山市根塚町 1 T 目 1-4 
福井巧 (0776)21-0622 福井市問屋町 2 T 目14 
長野巧 (0263)86-9209 松本市寿:!ヒ 7 T 目 3- 11 
詩岡巧 (054)287-9000 静岡市駿河区高松 2 T 目 24-24 
愛知巧 (052)819-0225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 
岐阜巧 (05 が 278-6720 岐阜市中蘭 4 T 目42 
王重0 (059)254-5520 津市义居野が町字山神421 
所在地、電話番号は変更になることがありますので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 


首都圏 

地区 


四国地区 


中部地区 


九州地区 


沖縄地区 


滋賀 
京都 
大阪 
奈良 
和歌山 
兵庫 
鳥取 
米子 
松江 
出雲 
ミ兵田 
岡山 
広島 
山 □ 
香川 
徳島 
高知 

雪媛 

福岡 
佐賀 
長崎 
大分 
宮崎 
熊本 
鹿児島 
大島 
沖縄 


巧 (077)582-5021 
巧 (075)646-21 23 
巧 (06)7730-8888 
巧 (0743)59-2770 
巧 (073)475-2984 
巧 (078)796-31 40 
巧 (0857)26-9695 
S (0859)34-21 29 
巧 (0852)23-1 128 
巧 (0853)21-31 33 
巧 (0855)22-6629 
巧 (086)242-6236 
巧 (082)295-5011 
巧 (083)973-2720 
巧 (087)874-31 10 
巧 (088)624-0253 
巧 (088)834-31 42 
巧 (089)905-7544 
巧 (092)593-8002 
S (0952)26-91 51 
巧 (095)830-1 658 
巧 (097)556-381 5 
巧 (0985)63-1 213 
巧 (096)367-6067 
巧 (099)250-5657 
巧 (0997)53-51 01 
巧 (098)877-1 207 


守山市水保町11目6ま地の1 
京都市南区上鳥羽中ミ可原3番地 
大阪市城東区関目 2 T 目1己-己 
大和郡山市筒井町800番地 
和歌山市中島 499-1 
ネ申戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 
鳥取市安長 295-1 
米子市米原 4 T 目 2-33 
松江市平成町182ま地14 
出雲市渡橋町416 
お田市下府町 327-93 
岡山市化区野田 3 T 目20番8号 
広島市西区南観音 1 T 目13-己 
山口市ル郡下郷220 -1 
高松市国分寺町国分359番地3 
徳島市沖ミ兵 2 T 目3目 
高知市仲田町 2-1 日 
愛媛県伊予郡祗部町ノ V 倉7已 - 1 
春曰市春日公園 3 T 目48 
佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町3044 
長崎市東町19 19-1 
大分市駄原 4 T 目 8-3 己 
宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 
熊本市健軍本町 12-3 
鹿巧島市与次郎 1 T 目日-33 
を美市名瀬朝仁町1 1-2 
浦添市城間 4 T 目 23-1 1 
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仕様/別売品 


^ —— 

NR - F 606 T 

NR - F 556 T 

NR - F 506 T 

NR - F 456 T 

NR - F 476 TM 

定格 
内容積 

全定格内容積 

603 L 

己已2し 

已 0] L 

4 己 ] L 

470 L 

冷蔵室(チルド室） 

302 L ( 23し） 

276 L ( 23 L ) 

2 已] L ( 20 L ) 

22 己 L (17 L ) 

220 L ( 20 L ) 

製氷室 

19 L < 7 L > 

] 己 L く己 L > 

13 L < 4 L > 

12 L < 3 L > 

13 L < 4 L > 

新鮮凍結ルーム 

32 L く] 8 L > 

32 L く] 8 L > 

29 L く] 6 L > 

2 己 L <14 L > 

29 L く] 6 L > 

/で凍至 

125 L <80 L > 

114 L <74 L > 

104 L <64 L > 

94 L く己 7 L > 

104 L <64 L > 

野菜室 

125 L <94 L > 

115 L <86 L > 

104 L <77 L > 

95 L <68 L > 

104 L <77 L > 

外形寸法 

幅 

740 mm 

68 己 mm 

奥行 

729 mm 

679 mm 

629 mm 

679 mm 

高さ 

1818 mm 

1740 mm 

質量 

99 kg 

97 kg 

93 kg 

89 kg 

91 kg 

定格電圧 

交流 ]00 V 

定格周波数 

己 0 Hz /60 Hz 共用 

定格 

消費電力 

電動機 

93 W /93 W 

電熱装置 

208 W 

195 W 

消費 
電力量 

己0 Hz 

冷蔵室ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

60 Hz 


•定格内容積の< >は「食品収納スペースの目安」です。定格内容積は、日本工業規格 （ JISC 98 日 1) に基づさ、 
食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。 

•本製品は日本国内の家庭用で、国外での使用や業務用には適しません。 


月り冗品 


筛望小売価格は201 ] 年]]月現在-税込) 



★ 

給水タンク用 


ミき水フィルター （P. 22) 



冷蔵庫 調整板 



転倒防止ベルト （P. 6) プレートセット （P. 6) 



冷威庫クI」ーナー 

されいの近道 


• CNR M」- 1088已〇 
•希望ル売価格:已2已円 


(システム部材開発センター扱い） 
•AD-NRQ 巳 L09 
参希望小売価格：1夕9已円 


• CNR 79-338120 
参希望ル売価格：1，日已日円 


• CNR 77-348670 
参希望ル売価格: 998円 


★印はパナソニックの家 
電製品直販ヴイト「パナ 
センス」でちお買い求め 
いただけます。 



CLUB Panasonic 

Pawa く ewse 


h け p://club.panason に . jp/ 
mall/sense/ 


♦使い方-お手入れなどのご相談は… 


パナソニック総合お客様ヴポートヴイト 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック冷蔵庫ご相談窓 □ 


36已曰 

受付9時〜20時 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函@ 


0120 -878-693 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 

■ FAX 


■ 上記番号がご利用いただけない場合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


•修理に関ずるご相談は… 


パナソニック理サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼ち巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話黑ル函@01 20-878-554 

※携帯電話- PHS からちご利用にブ 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で 
切れる場合びあります。本書の「保証とアフターサービス」ちご覧ください。 


愛情点検 

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 

の 

こんな症がは 
ありませんか 

•電源コード、プラグび異常に熱い。 

•電源コードに深いキズや変形びある。 
•焦げ < さいニオイびずる。 

参;令蔵庫床面にいつち水びたまっている。 
•ビ U ビ U と電気を感じる。 

•その他の異常や故障びある。 

> 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 

電源プラグを抜いて 
必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


廃棄時にご注意 
願います/ 


家電リサイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金、再商品化等 
料金をお支払いいたださ、対象商品を販売店や市町村に適正に弓 I さ渡すことび求められています。 


パナソニック株式会社冷蔵庫ビジネスユニット 

干 525-855 日滋賀県草津市野路東二 T 目3番 1-2 号 

◎ Panasonic Corporation 2011 



SHI 11 1-0 
AH - 297750 














































































